Felicja z Zaklików Władysławowa 


hr. Mycielska 


przeżywszy lat 67, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 6 października 1943 r. w. Luczanowicach. 


Pogrzeb odbył się w Ruszczy dnia 8 b. m. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 9 b. m. o godzinie 11’/, przed poł. w Krakowie, ,w kościele PP. Wizytek, 
o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


dzieci i wnuki, 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnego 
Kraków, pl. Szczepański 2 Tel. 103-3) 


Urukarma Związkowa, Kraków, Mikołajska 13 


